ئ0 


.- تق مرا تقایل دلا ت۸ا 
۔(۷) ماک0 فلز ۷ئ اٹ ننئز 
تق : جم زع یز بددیھ رہ یلت (ر 


ر :قواول۷ائْضی ہرہا وہ بّہتمازلتلٌَ 
۷۹) _ اخطلق جری ملا إمایقم ۔ 

. وش مطلق“ نے لاق پر اچ ۔ 

(۸۶) نیقی تولا فرشم طط 

...تقر رع ۷ال ملظ جاک ماد 
۰س 2ی 

.رش عیادت کل ٹا ہرد سے۔ 0 ., 
۳ :س92 

کت لک یں 


